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Рост моментов сопротивлений у куньих в сторону последнего пояс- 
ничного позвонка позволяет предположить действие большой нагрузки 
на него. Приведенные данные позволяют предполагать, что позвоночный 
столб куньих эволюировал параллельно таковому кошачьих и собачьих. 
Выпрямление туловища при стоянии на задних ногах у медведей увели- 
чивает нагрузку на каудальную часть позвоночника и требует значи- 
тельной прочности тел позвонков. Наибольшему сжатию при этом под- 
вержены тела позвонков и межпозвоночные диски поясничного отдела. 

Таким образом, будучи принципиально сходным у представителей 
разных семейств хищников, позвоночный столб обладает существенными 
различиями у разных видов животных. Видовые различия касаются, 
главным образом, характера сочетания прочности, подвижности, жест- 
кости и эластичности по длине позвоночника. Эти различия зависят от 
характера статолокомоции и формировались в процессе исторического 
развития данной группы животных. Определение моментов сопротивле- 
ний тел позвонков позволяет уточнить представление о роли фактора 
нагрузки в морфо-физиологическом прогрессе организмов. 
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Гемодинамика головного мозга млекопитающих во многом мало 
известна (Еае]тап, 1972). Большинство исследований посвящено осо- 
бенностям физиологии и в меньшей мере морфологии сосудов, подхо- 
дящих к артериальному кольцу основания головного мозга (Клосов- 
ский, 1951; Савицкий, 1956; Лунец, 1965; Москаленко, Филановская, 
1967; Лабадзе, Мчедлишвили, 1975; Москаленко и др., 1975; Мчедли- 
швили и др., 1977 и др.). 


48 Морфология 


Мы изучали кровообращение головного мозга у некоторых хищных 
и парнопалых с учетом того, что у хищных оно осуществляется хорошо 
развитыми внутренними сонными и позвоночными артериями, а у пар- 
нопалых — за счет чудесной сети основания головного мозга и позвоноч- 
ных артерий. Всего исследовано 10 особей: собака (Саліѕ јатііагіѕ 
Г.) — 4 экз., домашняя овца (Ооіѕ агіеѕ 1.) — 4 экз. домашняя коза 
(Сагра Шгсиз 1.) — 2 экз. 

Артериальное давление исследовали методом катетеризации в ост- 
ром опыте. Катетеризировали начальный участок внутренней сонной 
артерии (у собак) либо начальный участок челюстной артерии (у овец 
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и коз), а также среднюю мозговую артерию. Катетеризацию проводили 
при помощи двухканального электроманометра типа ЭМ2-01 фирмы 
«Орион». Катетеры заполняли физиологическим раствором с гепарином 
из расчета 250 МЕ на 100 мл. Уровни кровяного давления записывали 
на двухканальном чернильнопишущем самописце типа РПЧ2-01, а кри- 
вые кровяного давления на одноканальном чернильнопишущем электро- 
кардиографе типа ЭКПСЧ-І и наблюдали на экранах осциллографов. 

К средней мозговой артерии проникали следующим образом. Рас- 
секали кожу и височную мышцу, последнюю отделяли от надкостницы 
черепа и отводили в сторону, а в височной кости делали отверстие раз- 
мером 3ЖЗ см, через которое рассекали мозговые оболочки. Под одну 
из оголенных ветвей средней мозговой артерии подводили лигатуру 
и вводили в нее катетер, который продвигали в среднюю мозговую ар- 
терию. Физиологические исследования проводили на наркотизированных 
животных. Для собак применялся морфинно-хлоралозовый наркоз 
(внутривенно), для парнопалых — алкогольный (внутривенно). 

У собак кровяное давление в начальном участке внутренней сонной 
артерии составляло 170/120 мм рт. ст., а в средней мозговой артерии — 
90/80 мм рт. ст. Колебания кровяного давления в последней были незна- 
чительными и составляли всего 10 мм рт. ст. Систолическое кровяное 
давление в средней мозговой артерии было на 47%, а диастолическое — 
на 34% ниже, нежели во внутренней сонной артерии. Форма кривой 
кровяного давления в средней мозговой артерии у собак значительно 
отличалась от таковой во внутренней сонной артерии (рис. 1). В на- 
чальном отделе внутренней сонной артерии анакрота кривой кровяного 
давления имела резкий подъем, переходящий после острой вершины 
в резко снижающуюся катакроту. В основании последней наблюдался 
один либо два четко выраженных острых дикротических зубца, свиде- 
тельствующих о наличии эластических элементов в стенке внутренней 
сонной артерии. Гистологическим исследованием было подтверждено, 
что эта артерия имеет мышечно-эластический тип строения. Плавный 
подъем и спад кривой кровяного давления в средней мозговой артерии 
характерен для сосудов, имеющих мало эластических элементов. Гисто- 
логическое исследование показало, что действительно эта артерия отно- 
сится к сосудам мышечного типа строения. Несколько более высокие 
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уровни кровяного давления у собак объясняются тем, что для опытов 
были взяты крупные и старые животные. 

У овец кровяное давление в начальном участке челюстной артерии 
составляло 120/90 мм рт. ст., а в средней мозговой артерии — 50/45 мм 
рт. ст., т. е. в последней систолическое давление было ниже на 58%, 
а диастолическое — на 50% по сравнению с челюстной артерией 
(рис. 2). Форма кривой и амплитуда колебаний кровяного давления 
в средней мозговой артерии у овец значительно отличались от таковых 
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Рис. 2. Уровень кровяного давления в челюстной артерии (Г) и средней мозговой ар- 
терии (П) у домашней овцы (запись на РПЧ 2-01). 


Рис. 3. Уровень кровяного давления в челюстной артерии (1) и средней мозговой арте- 
рии (11) у домашней козы (запись на ЭКПСЧ-1). 


челюстной артерии и сходны с таковыми у собак. Сходной оказалась 
и гистоструктура стенки челюстной артерии овцы и внутренней сонной 
артерии собаки, а также средней мозговой артерии у этих животных. 
У коз кровяное давление в начальном участке челюстной артерии 
составляло 130/90 мм рт. ст., а в средней мозговой артерии — 60/55 мм 
рт. ст., т. е. систолическое давление в средней мозговой артерии на 54%, 
а диастолическое — на 39% ниже, нежели в челлостной артерии (рис. З). 
Форма кривой кровяного давления в средней мозговой артерии более 
сглажена, чем в челюстной артерии и идентична с таковой у собак 
и овец. Гистоструктура стенки начального участка челюстной и средней 
мозговой артерий у коз оказалась сходной с аналогичными сосудами 
у овец. Р 
Проведенные исследования показали, что систолическое и диастоли- 
ческое кровяное давление у млекопитающих, независимо от типа крово- 
снабжения головного мозга, во внутренней сонной и в челюстной арте- 
рии выше, чем в средней мозговой артерии, а именно: у собак — на 40, 
у овец — на 54 и у коз — на 469. Это не согласуется с данными литера- 
туры. Так, Едеітап (1972) нашел, что у домашней козы кровяное дав- 
ление в общей сонной и средней мозговой артерии либо одинаковое, 
либо в последней оно ниже на 20%. | 
Согласно другим литературным источникам, у млекопитающих 
амплитуда колебаний кровяного давления во внутренней сонной артерии 
снижается по направлению к периферии. Например, у собаки ампли- 
туда пульсовых колебаний в периферическом отрезке сонной артерии 
меньше чем в центральном в 1,5—4 раза (Москаленко и др., 1967), 
а при входе в полость черепа пульсовые колебания артерий составляют 
10—70% от таковой в сонных артериях. По данным Мчедлишвили и др., 
(1977), амплитуда колебаний артериального давления у собак на про- 
тяжении внутренних сонных артерий (индекс демпфирования) снижает- 
ся на 60—90%. 
В наших опытах колебания артериального давления в начальном 
участке внутренней сонной артерии меньше, чем в средней мозговой ар- 
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терии у собак — в 5, у овец — в 6, ау коз — даже в 8 раз. Такое резкое 
снижение амплитуды колебаний артериального давления мы объясняем 
тем, что оно регистрировалось нами в более периферическом регионе, 
чем другими исследователями. 

Каковы же механизмы падения кровяного давления, пульсации 
и изменения формы кривой в средней мозговой артерии по сравнению 
с челюстной или внутренней сонной артериями у млекопитающих? 

Существует несколько гипотез, объясняющих преобразования арте- 
риальной пульсации в головном мозге. По одной из них пульсовой удар 
ослабевает в так называемых сифонах внутренних сонных и позвоночных 
артерий, которые играют демпфирующую роль (Клосовский, 1951; Са- 
вицкий, 1956; Лабадзе и др., 1975). Однако оказалось, что отсутствие 
сифонов существенно не меняет картины. Опыты на механической мо- 
дели показали, что значительно большее значение в преобразовании 
артериальной пульсации имеют особенности строения артерий, принося- 
щих кровь к головному мозгу, и замкнутый Виллизиев круг, чем сифо- 
ны сонных артерий (Москаленко и др., 1967). И другие авторы усмат- 
ривают одну из причин сглаживания колебаний кровяного давления 
и уменьшения их амплитуды в Виллизиевом круге — кольцевой системе 
артерий основания головного мозга (Ауа]а, НипмисВ, 1961). Согласно 
другой точке зрения, Виллизиев круг является простым анастомозом, 
роль которого проявляется только в экстремальных или патологических 
условиях (ВарИзфа, 1966). Однако в последнее время высказывастся 
предположение о том, что у млекопитающих и у человека важное зна- 
чение в преобразовании артериальной пульсации мозгового кровообра- 
шения имеют невыясненные еще особенности строения артерий, приво- 
дящих кровь к головному мозгу (Москаленко и др., 1975). 

Одним из авторов данного сообщения (Хоматов, 1977, 1978) была 
изучена гистоструктура артерий основания головного мозга у 99 млеко- 
питающих, относящихся к 7 отрядам и 29 видам, и установлено, что 
у млекопитающих, не имеющих чудесной сети (человек, лошадь, собака, 
лисица), на внутренней поверхности стенок артерий основания головно- 
го мозга имеются большие складки, которые, на наш взгляд, регулируют 
мозговое кровообращение. У парнопалых (домашняя овца, домашняя 
коза, бык) указанных складок в артериях основания головного мозга 
нет, поскольку у них имеется чудесная сеть. Мы считаем, что указанные 
складки у одних и чудесная сеть у других млекопитающих обеспечивают 
падение кровяного давления, снижение амплитуды и изменение формы 
кривой кровяного давления в артериях головного мозга и, как следствие 
этого, — однообразие гистологического строения стенки средней мозговой 
артерии. 

Таким образом, независимо от систематического положения и типа 
кровоснабжения головного мозга исследованных млекопитающих у них 
существует значительное сходство характера снижения уровней кровя- 
ного давления, амплитуды колебаний и формы кривой артериального 
давления в сосудах головного мозга по сравнению с соответствующими 
параметрами артерий, подходящих к Виллизиеву кругу. Сходным яв- 
ляется гистоструктура стенки средней мозговой артерии у этих живот- 
ных. Это сходство достигается у парнопалых за счет демпфирующих 
свойств артерий чудесной сети основания головного мозга, а у мле- 
копитающих, лишенных чудесной сети, за счет особенностей гисто- 
логического строения стенки артерий основания головного мозга и, 
в меньшей степени, за счет демпфирующей функции сифонов внут- 
ренней сонной артерии. Учитывая большое сходство топографии 
и гистоструктуры внутренней сонной артерии, артерий Виллизиева круга 
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и средней мозговой артерии исследованных нами хищных млекопитаю- 
щих и человека (по данным литературы — Лунец, 1965) ‚можно пред- 
положить, что гемодинамика мозгового кровообращения у человека 
будет подчиняться отмеченным закономерностям. 
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СТРОЕНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЛЕЩЕЙ 
АСОТУГЕРОМ АВЗОГОМГ ЅАМЅІМАК, 1961 
(АСАВІРҒОКМЕЅ, АСАВОІрЕА) ИЗ ТЕРМИТНИКОВ 


Акароидными клещами освоены различные места обитания, в том 
числе и такие своеобразные, как гнезда общественных насекомых (За- 
хваткин, 1941). В таких случаях непосредственными наблюдениями 
трудно установить, чем клещи питаются и как связаны с центральным 
компонентом такого местообитания — хозяином гнезда. Об этом при- 
ходится судить по косвенных данным — строению и функции органов 
пищеварительной системы. В данном отношении представляют интерес 
клещи Асоѓџіейоп ађБѕоіопі, обитающие в термитниках (Ѕатѕіпјак, 1961). 
Этот представитель трибы АсоѓуІейопіпі, как и другие члены указанного 
таксона, в лабораторных условиях питается и размножается на весьма 
обычных для акароидей пищевых субстратах (корнеплоды, измельчен- 
ное зерно и др.). С другой стороны, он способен использовать в пишу 
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